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GRONINGER 


RIJDAG 


OR OU SS L A _N D. | 
Ä PETERSBURG den 2 nd : ep s hadi 
lhoewel wij nog op den 27 November eene koude van 14 graden hadden , 
200 hebben wij hide Aen eenige dagen weder dooi weder bekomen. Volgens 
Feven uit Archangel heerscht aldaar eene kòude van 25 vore ee bi Ne 
PN = Dezer dagen'is de nieuwe straatweg van a naar Moskou , ROE dieibe 
rod , een weg van 200 wersten , voltooid geworden. En 
“DUITSCHLAND en AANGRENZENDE RIJKEN. 
KASSEL den 29 November, 


Men: leeft hier nog steeds ‘in- onrust. De naamlooze bri 


even , die omsen Keur» 


Nh Verschrikt hadden, blijven nog steeds aanhouden : gedurig big a 4 
eren en buiten ‘stands aan. Onze ‘Keurvòrst, overtuigd , dat mes vanpehtbd 
U leven venit HEEN arte nkregelen van í 


belogerd , hebben gedurig 

ering, ijdert 

Lijn, en die onze stad tot een tempel ‘des stilzwijgens maken. Ook verwij 
Eich een iegeljk , en de vreemdeling waagt het niet meer”door Kassel Se bd 

OM niet met de lastige formaliteiten „ waar aan men hem onderwerpt, bezwa 

te worden. ed ERE ee 


patroellies en andere ona 


BERLIJN den 13 December. 


Z. M. de Koning heeft, bij gelegenheid van het voltrokken huwelijk van’ den 


ofdstad doen uitdeelen. de Ens EA ee 

> Bij den plegtigen intogt der kroonprinses, op den 28 Novem ij ee 
Personen omgekomen. De oorzaak van dit ongeluk wordr aan het volgende if 
toegeschréven : „ Om den grooten aandrang van menschen naar de groote De 
Ver ‚de Spree te voorkomen , had ren nog eene’ noodbrug voor haha kb 
de Spree geslâgen. De wagen van cen rijken Jood wilde over deze hike: 8 n. 
Hee: volk verzette zich hier tegen en dreef de paarden terug, che inc aan 
Oder de raderen van den wagen , als ook eene vrouw ;, die het kind wil fe el. 
En, Het volk hier over verbitterd, viel.nog meer op de paarden aan, waar door 
Ze schuw werden. De koetsier stortte van den bok en kwam om het leven. 
Daar de brug ‘intuússchen vol menschen was en de paarden hunnen lóop naar de- 
€ issCh 


lve namen, zoo braken de leuningen door het sterk dringên der menigte, welke 
e 


kw 


2 . : je f ezer 
Kteonprins met de prinses Elise van Beijeren , 3000 daalders aan de armen dezer 
0 


PRANKPORT den 19 December. EE ze 
Men meldt uit Salonichi, van-den 15 November, dat een der gruwzaamste 


SFvolgers der Grieken , Abbolubat, pacha dier stad, ber loou zijner misdaden : 


ceft ontvangen; Het was deze Turk, die in den omtrek van Niatsta vele dui- 
‘den Christelijke gezinnen heeft doen onibrengen; die zich beroemde sE ke dag 
vrouwen en kinderen te hebben doen sterven. De Divan ei ik en ger 
Wacht, zich van zijnen persoon meester te maken, en-hem ten h en A a 
Zijn Paschalik » alwaar hij op de ondersteuning van zijne lijfwacht kon adel e 
EN, te lokken. — Hij heeft telken reize deze pogingen weten” dd he. 
Aar is eindelijk gevallen voor de eervólle benoeming als Seraskigr d 


Te 


‘Tworgde. Zijne schatten „ de 
Ay de Porte ten deel. 


GROOT BRITT AN NIE N. 
Lonpon den 17 December. 


vrucht zijner wreedheid en onderdrukking , vallen 


Men 
EeMeld, dat,de Spaansche gedeputeerden, welke haar Mexico waren gezonden , 
ne H Zoo mogelijk, eene minnelijke schikking tusschen de kolonie en het moeder 
in tot stand te brengen , hun | | 
Ee last hadden , om Be poods de onafhankelijkheid der kolonie te erkennen. Het 
Beroeft geen betoog „of deze gêdeputeerden zijn in der tijd , even als die naar 
“Sênos Aires, door her constitutioneel gouvernement afgezonden geworden. 
inschrijvingen ‚ tot ondersteuning der Grieken , worden vrij menigvuldig. 
: <Chanibridge heeft men ook een inteékening tot dat menschlievend einde ge- 
Spend en aan het hoofd der lijst heeft de kanselier der universiteit voor 1oo pon 
U sterling i hr: se ke 
ing ingeschreven. Wed eee 
Op. Er is op ‘de beurs eene vrij aärdige karikatuurplaat aangeplakt: geweest. 


Slaatagei) , dien hij smeekt ‚de Koninklijke leening van Spanje te onderschragen. 
d ” Bull weigert zulks met verontwaardiging , te kennen gevende , dat hij zjch ‚ 
Jor. ‘het koopen van Spaansche fondsen, niet wil laten bedotten, In eenen Bock 
tekening zijn rotten bezig met het knabbelen van oude Spaansche bons. 
ER AN KOR g. 
| PARÍjs den oo December 


é De Engelsche bankiers Rothschild Irving en Baring , zijn alhier van „London 
Angekomen. Eergisteren zijn zij bij de ministers van financien en van buitenland- 


She Zaken geweest. Men zegt , dat zij over de Spaansche leeningen hebben gehandeld. 
“> Het gerucht loopt, dat Paus Leo X17 ernstig ongesteld ís. ne 
“+ In Barcelona zijn strenge maatregelen genomen , ten oogmerk hebbende , om 
Vele vreemdelingen van daar te verwijderen. Alle Spanjaarden aldaar woor: — 


Acht: Ee é : 
tg ‚ vaân,j5 jareh en daar boven, benevens de vrouwen; moeten , van dea 9 | 


lop af, van een zekerheids-kaartje voorzien zijn. 


1e* Het FEEST van CHRISTUS GEBOORTE 


zal alhier, -in de LurTrerscHe 
Krki, op den TWEEDEN 


KERSDAG, ges avonds te 5 uren, GEVIERD 
ORDEN door eene REDEVOERING', afgewisseld door 


k ] de ZANG van. een 
OOR JEUGDIGE ZANGERS en ZANGERESSEN , onder de leiding van den 
Rabizer R, G. RIJKENS, en door de-MUZIJK van het KOOR der MUZzIJ= 


NTEN der 8ste AFDEELING ; onder het bestuur van den Heer Kapelmeester 
en SEN. De Bewijzen van Toegang Zijn te bekomen bij den Koster BARTELS , 
5 OR 15 cents. EN RR 
** _ HOOGDUITSCHE OPERA. 


les Zaturdag den 27 December 1823: Die heim- 
€ Rhe , groote ‚ komieke Opera : s 


s. Van Cimarosa, 


£ Direkteur neemt de vrijheid te herinneren, dat de vernieuwde, inteekening - 


" „lag avond aanstaande gesloten warde. — 
mT OO NEE L-B ER IG T. 


SCHOUWBURG, BĲ De POELE-POOR T. 


he REKTEUREN per TOONEELLIEFHEBBERIJ: De Kunst verwint, berigten ' 


zal he Inteckenaren en verder Publiek, dát, op Dingsdag den 30 December 1823, 

SM Regeven worden: FRIDOLIN , of: DE ‘BOODSCHAP NAAR DE IJZER- 

SR ELTERIJ ‚ Ridder-Tooneelspel , in vijf bedrijven ; 

xe. SCHOT, Blijspel, in een: bedrijf , ‘door A. von KoTzEBUE. Precies te 
Uren op het Tooneel, —— Entrée-kaartjes zijn te bekomen bij A. van 

OSMALEN, achter het Stadshüis, eh op den Speeldag, van vier tot zes 

Ù, aan den Schouwburg. Pk on ie À 





Tre 





me 

* 

Vokanna TECL4 HENDERIKA VAN TECHELEN , Echtgenoote van 
den Groningen Jk T.H. JANSEN 


4 


d 24 December. 1823. 
* Getrouwd: _ 


on “beroepen Pred, te Ulsen , 









Groningen 
2 ecember. 1824. 















Epetke hoa gemis 












angenaamtheden eener br 
ook nier de geheime agenten te vergetèn, waar mede wij als overstroom 


Paarden wilde ontwijken. Vele menschen storteden daar door in den „vloed en 
Amen om. De wâgen werd daarna door het volk ‘in stukken geslagen. ee 


, 1 cl 
“last, om zich terstond naar zijn leger te begeven. B rene Pld ee 
‘Zen van Salonichi ontmoette hem een.Kapidgi-Basschi En Zijne. in ket 
„0 firman des Sultans tot zwijgen bragt, eu heu, ingevolge een 8 * hs 


heeft berigten uit de Havana, van den 8 November. Ih dezelve wordt 


oogmerk niet hebben kunnen bereiken , schoon zij | 


dezelve wordt voorgesteld de heer Guebhard, knielende voor John Bull. 


gevolgd van: HET LOS-, 


Heden avond verloste zeer voorspoedig vân eenen: welgeschapenen ZOON : 


kid: « 


_ den. 26 December. 


Ap Bt oi 


OEGSEL gratie uitgegeven sn 





Getrouwd’: 
„Groningen 

‘24 December r823, 

. Heden nacht om 


HINPsRYJKUS POTHOEF 
HINDERJKA BRONNEGER, 


Berd mijne dief 
Walging van 6 jaren: en eerige ‘maanden , e 
is nier beseffen, ‘Elk mensch, die'een: gêvoelig Kert bezit, zal 

treurige van sijnen toestand doorgmnden, en was het niet de overmiging , 
en wijzen: Hemefveder mij dezer slag: voebragt „Ik zoude troosteloos bif- 
khbop sk in deze wet etn in de troaer van den Godsdienst 4 










RO de : e. 
ng voor mijte smart te vindèr. «== ze 
£__ Groningen > PG BRACHTHUIZER. 
den 22 December 1823. EE eee ee vo 

NB. Dè Affaire, zoo wel in LINTERIJEN, E NZ, als MUZIJK, blijft 
continuèren , wverzoekende recommandatie, 
Heden morgen, te 8 uren, trof mij de gevoeligste slag mijns levens: mij 
ne teederbeminde echtgenote, ELSIEN REINTS BREDERODE , weid , na eene 
ziekte van 17 dagen, in den bloeijenden leeftijd van 33 jaren en bijna 9 miaan- 
den, door den dood van’ mijne zijde weggerukt; In een’ allergencegelüksten 


% 


EK. 
Te 








é ij uer, werd ik in den grootsten ‘rouw gedonspel.: 
‚ Ontlidige verlossing, gepaard Tet eene Kórte, maar geweldige ziektu-s: 
bare Bchtgenoote BARTA NUMAN rij door den ‚dood óntrúkts. 
van: 30 ‘jaren en 9 maändèn, en nz éene gelukkige echtver=: 
mij-nalatende 4 onnozele Kindertjes 


echt met haar vereenigd geweest zijnde, welke slechts ar maanden mogt duren,’ 


gevoel ík: met dicpe druef heid haár gemis, en vertrouw , dat vrienden en be 


kenden, welke haar bijzonder. kenden , ‚mijn treurig gevoel zullen billijken , en 


deel in hetzelve nemen. 
___Finsterwold 
den 43 Deceinber 1823. 
“a Heden morgen, te half 8 uur, overleed, 
dierbare Echtgenoote HENDERIKA A. HOMMES, in den ouderdom van ruim 36 
Jaren , met welke” ik slechts: 25 jaar heb mogen vereenigd zijn; mij nalstende 
één Zoontje van ruim 1o: weken; waarvan ik door dezen kennis geve aan 
“vrienden en bekenden, | 
Vierhuizen 
den 24 December 1823. 


H. HE 1 KE N 8 


R. J:-B-E U K E M A. 


*«* Ten Kantore van SJ. vaN COEVORDEN en ZOON, aan de Visch- 
markt, te Grozingen, worden van stonden. aan » tegens contant zonder korting „ 
UITBETAALD de op primo Januarii 1824 verschijnende COUPONS, van. 
NEDERLANDSCHE en RUSSISCHE EFFECTEN, 


Ì a ed N. TI n 2 “ 
NATIONALI E MILITIE. 
„ De ondergetekende RUDOLF DIJK A: LA, 
Groningen , letter -M , no. 190, biedt zich, even als in- vorige jaren , aan , tor het 
LEVEREN van PLAATSVERVANGERS EN NVOMMER-RUILERS voor pe LO- 
TELINGEN in de AANSTAANDE. LIGTING, DER NATIO NALE ‘A I- 
ÄITIE „voor de Provincie Groningen en Drenthe , op. zeer billijke voorwaarden , 
speciaal onder verpligting aat zijne zijde, om, ten aanzien der PLAATSVER- 

_VANGERS:, gedurende den geheelen Dienetzijd , Hoor DESERTIE in te staan. 

Ä wil hij tegen genot van eene bepaalde geringe Som , de Loteling voor alle 
de gevolgen der Loting vrijwarens in alle gevalle zal men hem. geene gelden. 
behoeven ‚te, betalen » voor dat hij. -aan zijne verbintenis zal hebben voldaan ; 
niet zoo als aan sommigen , die dergelijke. contrakten- aangaan, de bedongen peu- 
ningen voor uit ontvangen. — Van heden af, tot gan de inlijving der PLAÂTS- 
VERVANGERS, kan men hem alle dagen ten zijnen ‘huize daar over spreken, 

_ Groningen RUDOLF DK AMA. 
den 26 December 1823. 

1 %* Ten overstaan van Mr. WILLEM 
zullen , op. Maandag den: 29 December 1 
van den Kastelein 
„worden Verkocht: EN ee : : 

L Eene groote en wel ter nering staande BEHUIZINGE , staande ten Zuiden. 

‚in de S.centil.straat, geteekend Ietter P, no. 15 V, wordende door Monsr.'H. 

‘RIEDER en Vrouw in eigendom bewoond, „Hier over kan het hatve Koopschar , 


JAN -QUINTUS ‚ Notaris te Groningen „ 
823, des avonds te 7 uren, ‘ten huize 
JAN EEKHOFF, Tz., aan de Groote Markt aldaar , publiek. 


‚nâar 5 pro cent, blijven staan. . 5e 
_… Een HALVE TREKSCHUIT, ‚varende: van Groningen naar Uithuisen on 
"Ulrum, vice versa, geteekend met’ No. vier, met diens REGTEN , GEREGTIG- 
‚ HEDEN en.PRIVILEGIEN ‘van het VEER st oe ge. « 
HL De EIGENDOM van 5 Bunders, 24. Roeden. en. 52 Ellen Zend, gelegen. 
' te Huizinge, Kanton Middelstum, bij KLAAS } RENKES onder Vaste Beklem- 
: ming in gebruik , voor eene jaarlijksche , op Midwinter verschijnende, hurc van 
: Omme OO jy iN : ei af ì 3 
e Om de Behuizinge en de halve Trekschuit op den 1 Mei 
dom dadelijk te aanvaarden. Eend 
*’ Ten overstaan van Mr. WILLEM JAN QUINTUS , openbaar ‚Notaris „ 
' residerende te Groningen , zal; op Vrijdag den tweeden Januarij 1324, des avonds 
te, zeven uren. precies, ten huize van den Kastelein C, BAKHUIS , in het Blau 
we, Paard, aan het Nieuwe Kerkhof’, te Groningen, publiek „op schade en bate 
van KLAAS JANS HUIZINGA en Vrouw. ROELFJE ARENDS , 
Landbouwers. te: Zuidwolde , worden;Verkocht :. : ennn 
… Eene aanzienlijke BOERENPLAAFS , bestaande, in een: 


1824 en de Eigen- 
4 


0 


ener d Th. 


“BEHUIZING en VRIE- 


SCHE SCHUUR , staande te Zuidwolde, Kwartier dppingedain , benevens het REGT der; 


VASTE. DEKLEMMING van omstreeks twee-en=dertig Bunders , drie-en-zestig 
Rpeden en vier-en=tachtig Ellen best Kleiland ‚doende te zamen des jaars tot hure 
U Arta ag, waarvan, ol Bunders, 75 Roeden en 88 Ellen, waarop de Behuizing 
staat, zwetende ten Westen aan de Zuidwolder-weg 
ándere zijde van de Trekvaart gelegen en.daar aan ten Oosten bezwer. Om het 
Land dadelijk en het Huis op den 1 Mei 1824 te aanvaarden. : 
‚ *e* Ten overstaan van Mr. WILLEM JAN QUINTUS » openbaar Notaris „ 
residerende te Groningen , zullen , op Donderdag,‘dert 8 -Januarij.-1824 , des avonds 
te, zeven uren, ten huize van. den Logementhouder JAN WILKENS, Wz., in de 
Oosterstraat ‚ aldaar , publiek worden Verkocht :- : Ni 
‚1. Eene groote en weldoortimmerde KOOPMANS BEHUIZINGE, zijnde van 
ouds en op,heden cen neringrijke Deventer-Koekebakkerij , staande op eigen grond, 
Zuidzijde in de Steentil-straat, op-de hoek van het Rademarkt , getcekend 
letter P, no. 1, wordende door. Mejufvrouw de Wedw. wijlen R. van RA- 
VENSTEIN, in eigendom bewoond, II. Een KAMER, met Bleekveld , waar— 
op een Regenbak en eenige Boomen , daarbij een ruim PAKHUIS , Staande Zuid- 
zijde in de Kosters-gang , geteekend letter P, no. Sr en 84, doende jaarlijks toc 
grondpacht 75 cents. III. Een groote, fraaije TUIN , voorzien van een groot 
Zomerhuis , Stookplaats , Privéhuisje en vele fijge Vruchtdragende Boomen , 
doende jaarlijks tot grondpacht f 3 — zak, gelegen buiten de Oaster-poort , in 
de Oliemolen-steeg , geteekend letter KK, no. 27. IV. Eene BEHUIZINGE en 
groore STAL, benevens een BLEEKVELD daar bij, staande Noordzijde. in de 
Brandenburger-steeg „ buiten de Heere-poort, geteekend letter T, no. 73 V en 79. 
En, V. Twee KAMERS, onder één Dak , met een TUIN daar achter, staande 
Noordzijde in de Oliemolen-steeg , geteckend letter Q, nos. ‘tog en 105. 
‚Om de Gebouwen op.den r Mei en de Tuinen op Gregorie 1824 te aanvaarden, 
*’ Mr. EDO JOHANNES OFFERHAUS, Advocaat en Notaris, te Gronin. 
“| gen, gedenkt, op Dingsdag den 30 December 1823, des avonds te 7 uren „ ten 
huize van den Logementhouder JL, WILKENS ; in de Gouden Zon, in de Ooster- 
straat, te Groningen, publiek te Koóp te presenteren : ed 
IL. Eene BEHUIZINGE tar 2 









wonende. in de Poelestraat, te: 


» Zijnde het overige aan, de. 


tot mijne innige smart, miinc 


Ehelieden , 







de Oude Kik-in Jat-straët „ ge Groningen, op vrij eigen grond, geteekend lete }- 


zer D, no. 126, 118 V en J, 32, wordende door C. vaN DUINEN bewoond,: 
H. Eene BEHUIZINGE, staande aan Der A, achter de Vischbanken, te: 

Groningen, geteekend letter A, no. 354» 339 V en J, 245 » MOED, door 

HOPPINGA bewoond. 

“Ui. Eene BEHUIZINGE , met éen TUIN dáar achter , staande teù Noorden 

An, de Fiolen-straat , te Grotiingen , òp vrij eigen grond, geteekend letter H, no. 

‘R5s14 Ven no. 149, wordende door den Schoolhouder P. H. SUIDINGH bewoond, 
IV. Een GRAF of LEGERSTEDE, op Der A Kerkhof , alhier , ada Kr 

TaVs Een DITO , mede aldaar gelegen’ „get. no. 74; Eens 

Een DITO; ede aldaar gelegen 3 get. no. 75. 

ie dagen voor den Verkoop zullen, ten Kantore van gemelden Notaris, de 

ijzen van Eigendom en Veil-Conditien , en laatstgemelde mede ten huize van: 

erkoop', ter lezing liggen. ; 






E.. J. OFFEERHAUS, 
Bis Se Advokaat en Notaris. 

… Mr. GERHARD JACOB KEISER , openbaar Nòtaris, ter residentie van. 
Groningen , is voornemens; op Donderdag -den 8 Janvarij 1824, des avonds te, 
zes uren } tefs huize van de Kastelein .C., BAKHUIS, in Zet Blaauwe Paard, te 
Groningen , publiek , op Strijkgelds-Conditien , te Koop te presenteren: LI, Een 
nieuws Geriitimêrêe HOUTZAAG-MOLEN., met de GEREEDSCHAPPEN , daar 
bij voorhanden , geteekend no. 118 A ;, benevens den VOLLEN EIGENDOM van: 


ongeveer 3,: Bunders Land, waar, op. de Molen staat, gelegen. aan de Trekvaarw 


te Bedum. Îl, Eene BEHUIZINGE , mede aldaâr „ geteekend no. 213. IIi, Eene 
BEHUIZINGE ; mede aldaar „ geteekend. nò, mé. Om te aanvaarden op. den Ii: 
Mei 1824. 

De Conditien zijn 3 dagen “bevorens ‚ ten huize van Veiling en ten Kantore 
van gemelden Notaris „ tè vernemen. 
„4 Mr. GERHARD JÁCOB, KEISER : openbaar Notaris , :ter residentie van. 


Groningen. dS voornemens , Op Vrijdag den 9 Januarij 1824, des voordemiddegf, 


precies te elf uren, ten huize van den Kaästelein:L. VAN DER MOLEN, aan de? 
Groote Markt, te Geoningen , voor den tijd van zes jaren , zuilende aanvangen den 
1 Mei 1824, publiek te Huur te presenteren: eene neringrijke HERBERG en, 
TUIN, mer twee en # Bunders WEJDELAND ; benevens de PERCEPTIE ven 
het HÀLVE BOOMGELD van het, SLOCHIERDIEP; als mede hèt REGT def. 


VRIJE en UITSLUITENDE VISSCHERIJ op gemelde Diep ‚ vân het Damsterdiep (fS 


af aan tot aan den Vossenburg 3, zijnde deze Herberg en Àrtnexen, zoo des Zo- 
mers, âls des Winters, bij goed IB, zeer vöordeelig , gelegen te Borghorn, bij 
het Slochter- en Damsterdiep ’ ofrder GÄrmérwolde „ dan den! Rijdweg van Sloch-, 
teren op Groningen, 

De Conditien zijn, 3 degen, bevaréns ‚ tén huize van Verhwring en ten Kâùróte 
van gemelden Notaris „te ‘verheinen, 

"a Mr GE RHARD JACOB KERBER ‚ òfénbaar Noteris , tér rêsidenfie van 
Groningen, is voorgemens , ap Dingsdag den 13 Januarij rla4, des avoids te 6 
uren’, ten huize véd def Kastelefd L. VAN per MOLEN, gan de Groote Markt, 
te Groningen , rubliek , op Strijkgelds-Conditicn , te Koop. te pfesenteren: 1. De’ 
EIGENDOM vat éen Heemistóde , elegen aan het Leekster Hoofddiep, bij JENNE 
JCHANNA DEFLSTRA in gebruik , voor f 15 — Oo. IL. ADIDEM, van een 
D'r. mede aldaar, bij WILLEM JANS HUMMEL in gebruik, voòr f 12 — oo. 
HI ADIDEM , van een Dito: ‚ bii de Everwijkster=klap , bij ROELF KARSEN- 
KARS in gebru k „ voor f 29 — do. IV. ADIDEM, van een Dito , aan de kor= 
te witk, bij HINDRIK WIJBES POOL ‘in gebruik, voor f 6 — do. V. ADI- 
DEM, van cen Dito, aan de Jonkersvaart, bij T. van DUINEN, Jz., in ge= 
Een k, voor f 6 == 00: VI. ADIDEM:, van een DITO, mede wan de Jonkers-- 
wik sb BENNE LOUWES in gebruikt, voor f 8 — o6. VII. ADIDEM, vau 
een Dito, aan het ‘FHoofddiep, bij HARM HINDRIKS STEGGE ’ in gebfuik „ 
voor f 8 — so. VHI ADIDEM, van ‘eén 'Diuó, 'thede aldaar,’ -bij HARM 
HARMS van LIER in gebruik , voor f 13 50. IX ‘ADIDEM van een Di- 
to, mede aldaar, bij ;JAN WOLTERS in: ggbruilk, Moor f 43 — dos: X. ADI- 
DEM ,- va €en; “Pito , onder Malik) bij ROELFJANS-Van HO ÈN in ge- 
Fruik „ voor f 12 — 60. XI De EIGENDOM vân ongeveer tiën Banders Eend 
eh een’ Heetistede, gelegen. buiten Der A poort ; e, “bij : ‘Groningen, “aan de Drentsche: 
Laan , Boende jaarlijks tac lrare :f 100*— oo, ““XIÛ: Een ruim PAKHUIS, DE 
HOOP genaamd, staande te Groningen, han''dé Westkant ‘var de’ Zuier-haven ; 
in het Dwars-sraatje, geteckerid lett. A „no, aid Om Ée aanvaarde op «den 
1 Mei 1824 

De Bewijzen van Eigendom die Cofditfeh van Warkkoop- zijn rie da ren: bevg: 
rens , ten 'Kartore van gemelden:iNotiris, en” Taarsgemelde ede ten hdize Vin 
Veiling ‚te zien en te vernemen’. 

‘Mr. HERMAN TRIP, ‘opérbaar Wotfis- tè Groringen ; "ig wenend 
óp Vrijdag den o Januarij 1824, «dés avönds te 7 ürên: ‚ ten ‘huize van den Kas- 
tlein 'H. J. "KELDERHUIS , #an de Noordér-haven ” ‚te Grüningen',, publiek te 
hire ge 

„Eene BEHUIZINGE 5 zode eëin HERBERG ‚ met een KAMER en ruime 
shan LING er achter, staande aan de Westzijde van „Der A, bij de Draaibrug, 
ee ‘Groningen, Wordende door de: Weduwe MENNE L; HAGENOUW bewoond. 

Ii Een: bevárên ‘TJALKSCHIP , :göraaïtfd- DE DRIE GEBROEDERS, groot 
6e Tormen', mét Ul deszelfs OPGOED en “POEBEHOOREN , invoegen door den 
Schipper P. H. JONKMAN is bevaren , en thans aan het Cingel, vaor de Behui- 
Zinge can den Ontvanger: C: TJASSENS, 'îs ‘liggende. 

„IL Een HUIS ‘en SCHUUR , getherkt ho. 81, metde GROND daárbij be- 
Shourende: “tgande èn--gelegen tusschén weg en Trekweg , te Noorder Hooger- 
brur . onser Zuidwolde , wordende door BOELE HARMS BOELENS bewoond. 

“De Cndinch dezêr Verkoop, zalen, "Brie ‘dageti ‘bivöreiter, ten huize van Ver- 
Koop «ter lezing liggen. - 

** Mi. HERMAN TRIP, Notaris: te Brbritden:; Tis “Voordeniens, op Donder- 
dar den 15 Januari 1884: des avönds te 7 ùfên:, ‘tem hüfde ' ‘van den Lodgementhou= 
der EL. vaN DER” MOLEN',' lan de -Brbote Mate, te Groningen , publiek te 
Verkoopen : 

Esne kapitale HEEREN BEHUIZINGE staande Oostzijde aan Der A, 


Groningen, Têatst- ‘door “wijlên: Mejuffér FROUKE VAN OLST in eigendom. ie 


„Woond, —— Op Conditien , welke drie geeen led tén Huize van VEER 
ter lezing zullen Wèggen.- 

“* Mr. HERMAN ‘TRIP- » öpenbaar Notitie, vdsrderende te Groeins ‚ Îs 
voornemens ‚bp Vrijdzg den’16 Fänuarij Boh’, des avonds te 7 uten , ten huize 
van den Logementhouder J. MIERENS Wee, in ‚de * ‘Oustef-strdar alhier, pu- 
bliek te Verkaopen: - 

L_ Eene BEHUIZINGE, hande: tén Otster ie de Oude Botêringe-straat . op : 
de hoek var de ‘Butjes-straat „ te Gróningen ;, waar ‘schter ten ruime WERK- 
PLAATS. tot ‘een KOPERSLAGERIJ , wordende door ‘den Koperslager B. W. 
WILKENS èn Vrouw in hak bewoond. 
5 pro cér, ‘blijven. staan. 

IL. ‘Een HUIS, “thans-gebrufke wordende tot een PAKHUIS » ‘Stäande Westiii — 
de op het Rademarkt , Ka Grówiikgén , ‘lerter Qs no, 236, töebemootende en n HAR 
MANNUS:SCHUITEN. « » * EE 

Dé Conditien dezer Verkoop Kuânen drie agen ‘bevoreis, eén “huize van, Ver- 
koop „ worden gelezen. 

** Ten overstaan van Mr. E. DULL, zal, op Zaturdag den 7 cena 
1623. „ ‘des morgens te 1o uren, in de Herberg indeweer , staände. aán de ‘Trèek- 
weg van Groningen naar Delfzijl, onder Wittewierum , ‚publiek Worden te’ Koop 
gepresenteerd : gemelde neringrijke HERBERG met STALLINGEN , HOVEN „ 
TUINEN en 5 Bunders, 53 Roeden en 27 Ellen VAST BEKLEMD- OUD 
GROENLAND , daar bij gelegen , doende tot hure f'8o — bo. Ales EoSBEnDe: 
rende en ‘gebru’ Lt wordende door A. WESTERMOLEN ‘en Vrouw. 

*” Mr. U. E. STHEEMAN, Notaris te ScAeemild, is Voornemérs , ter instan” 
tie van zijne PRINC IPALEN , “pub: ek ter Verkoop ‘te presenteren : 

Eene Panzienlijke BOEREN "BEHUÍZINGE ; ‘geteekend no. 1, met de VASTE 
BEKLEMMINGE van pl. min. 435 Bunder best Kleiland , ‘doende jaarlijks tot 
vaste hure f 383 — 20, staande en gelegen te Oostwölder= Poller, Wordende ‘door 
HINDRIK 'KLAASSENS GEERTSEMA en Vrouw bewoonden gebruikt. 

Deze Verkoep 7al zijn oh Maandag den“og December ‘4823, ‘des namiddags te. 


2'uren, ten huize van den Kastelein TJAPKE E. VAN Ber ARK; te Midwolda; 
alwaar , en ven Kantore vän’ den Notaris, de Comditiën ín tirds ter lezing zullen ; 


liggen, U E. ST HIE E M AN. 


BK à 
* 


toft Winschoten, pübliek te Vefkoopen : B 


groote TUIN, staande en gelegen aan de Straat te Beken thans door H. 
“HEMMES en Vrouw bewoond en gebruikt. 


‚wijlin TRIJNTJE LUBBES, 


„kend onder no. 77, zwettende ten Oosten aan den Zwarten-weg , ten Zuiden as 
“de Kerklaan en ten Wusgen aan de ‘Pastorijlanden. 


k leuter B, 


de Kil, 
- Zwarten-weg en ten “Westen aan het Kijldiep. 


„Zwettende ten Oosten aande Kalkwijk: en ten Westen aan den Zwaften-weg. 


‘Verkoop, drie dagen voor den verkoopdag, voorhanden zijn, ‘ten. Kantare 


'f 5-00. 


Bier over kan £ EDO, naar 


Mr U. E. STHEEMAN, “Notaris te Stheèmila is vóorhemmens, ter instan 
tie ‘van de Erven van wijlen dèn ‘Heer L. EGGES en ‘Vrouw, in Teven: te 
Scheèmda “woontthtig , ter overstean van den Heer: VREDEREGTER in ‘het Kân-" E 





1. Eene aanzienlijke BEHUIZINGE, geteekend no. 73, met onderscheidet® 
Vertrekken , Schuur en andere Gerijfelijkheden , en een daar achter gelegen? 


HH. De: EIGENDOM, groot f 52 — 50, bij SIEMEN R. DALLINGA, ® 
Siddeburen , in gebruik. 


ve EE TRE 


‚I. De EIGENDOM; groot f7 + bo, bij de Kerk te Scheemda, ondef 


Vaste Beklemminge in gebruik. 


ÌV. TWEE GRONDPACHTEN , te Scheemda, te zamen bedragende 11 L guïdens- 
Deze Verkoop zal zijn op Dingsdag den 30 December 1823, des namiddags té 


a uren, ten huize zan den Kastelein B, BUZEMAN , te Scheemda; alwaar, €? 
ten. Kantore van den Notaris, de Conditien in tijds ter lezing zullen liggen. 

U. E. 
i et Mt. U. E. 'STHEEMAN , Notaris te Scheemda, is voornemens, ter instantie 
vin H. R. HEMMES en Aron. te Scheemda , publiek te Verkoopen : 


Ss T HE E M A NA 


De VASTE -BEKLEMMINGE van pl. min. ref Bunder best Kleiland , doendé . 


jaarlijks tot vaste hure dè som van f 195 — oo, gelegen in het Eexter-Harrik. 


Deze Verkoop, zal zijn op Dingsdag den 30 December 1823 , des namiddags té Î 
a uren, ten huize van den Kastelein B. BUZEMAN , te Scheemda; alwaar, ch E 


ten Kantore van den Notaris, de Conditien in tijds ter lezing zuilen liggen. 
Ú.E ST HEE MAN. 
Notaris te Scheemda, is voornemens, ter i9% 
te Beerta, publiek é 


Ld 


Nr. U. E. STHEËMAN , 
stantie van HARBERT B. BRUGGERS en Vrouw „ 
Verkoopën : 

Eene aanzienlijke BOEREN BEHUIZINGE , geteekend nò. 4, iet de VASTE 
BEKLEMMINGE van ruim ago Bunders kostelijk Kleiland, om en bij de Behui: 
zinge gelegen, uitmakende een gedeelte van de. Kloastergaärde , met de daar bi. 
behootende ARBEIDERS- WONING, doende jaarlijks tot vaste hure eene soms 
‘van f.260 — oo, staande en gelegen te Beerza. 


„Beze Verkoop zal zijn op Woensdag den 7 Januarij 1824, des namiddags te 5, 
„uren ; tea huize van. den Kastelein E. IJ. STUURWÓLD, te Scheemda ; alwaarr « 
ten ten Kantore van den Notaris , de Conditien in tijds ter lezing Zullen liggen. …- 


U, 
_ &° Mr. U. E. STHEEMAN , Notaris te Scheémda , is voornemens ‚ tef instan” 
stie van zijne PRINCIPALEN, ‘publiek te Verkoopen : 


E. ST HEE MAN | 


El 
EA 


„Eene BOEREN BEHUIZIRGE, met de BEKLEMMINGE van pl. min. 33 Bua” 


dent kostelijk Afeiland, doende tot jaarlijksche hure de som van f 360 — 009, 
alles staande en gelegen. te Midwolda , wordende door TJACKE L. KUIPER thans 
bewoond ef Bebruikt.: 

Deze Verkoopinge zal Zijn op Donderdag den 15 Januarij 1824, ten huize van. 


jE- IJ. STUURWOLD, te Scheeinda , des namiddags to e uren alwaar, en te? 


Kantote van voornoemden Noraris, de Conditicn in tijds ter lezing zullen ligged: 
„U. EE. ST HEE MAN. 


GEERT KOITER ‚ te Eext, Gemeente Anlo, en CONSORTEN , zullep ». 


op “Woensdag den 31 December 1823, des voordemiddags te negen úren ‘te be”, 
“ginmen, te en bij Zezt:, 
“HOMAN, Notaris te Abdel ‚ publiek doen Verkoopen: zoo EIKEN STAM, 
: BOOMEN , voor ‘allerlei Gebruik geschikt eùù voornamelijk voor Scheepstimmef 


geen half uur van het Water gelegen ‚ door Mr. 


“den worden. 


werk , en waar onder er ook bijzonder bruikbaar voor Molen-Assen gevol”, 
dssen KH OO M A N, 


Á. 
den og December 1823. Notaris. 

*…* Mr. WIARDÚS HORA SICCAMA, openbaar ‘Notaris, tesiderende ® 
het ‘Hoogezand, zal, op Donderdag den 8 Januarii 1824, des avonds om 5 Urs 
precies , ten huize van den Kastelein J.-D. VAN TOKEN, op het Hoogezand , té 
verzoeke van den Heer JEAN VETTER, Reme:ier, fe Groningen woonachtig” 


Pi 


'é 
| 
f 


namens zijne Echtgenoote , Mevrouwe CONSTANTIA GEERTRUIDA NOBEL* 


voorheen Weduwe van wijlen den, Heer oud-Kesident GopFRIED CAREL GOCK! 
GA', kracht Vonnis van de Regtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende &. 


Descendenten en eenige Erfgenamen van wijlen JAN ARÉNDS MULDER 
in leven Ehelieden, in de Kid woonachtië’ 
‚Verkoopen : 

L_ Een HALVE PLAATS LAND, gelegen aan de Oostkant van de Kijl, Pf 


IE. Een PLAATS LAND, gelegen in de Kil, Oostkant , bekend ónder 


HI. Eene BEHUIZIMGE:, letter B,- no. 2g en V no. 71, zwärte ‘letters » 
no. 25 en V no. 71, roode letters, mer TWEE “PLAATSE, 
LAND en TWEB HEEMSTEDEN , óp iedere Plaats een, staande en gelegen 
Oostkant , bekend onder no, 62 en 63, zwertende ten Oosten aan 


IV. Eene PLAATS LAND, gelegen aan de Kalkwijk , bekend onder no. en id 


ver 
v# 


De Bewijzen van Eigendom zullen, van heden af, en de Voorwaarden 


den voornoeimden Notaris. 


Wos. HOR A SICCAM A f 
……J. WICHERS WILDERVANCK, openbaar Notaris te zure 


aad 


en Eel eersten (onder inwachting van de vereischte autorisatie), op tjd 8 
‘plaats nader te bepalen, ON … 
„SORTEN , publiek te Verkoopen : 


ten verzoeke van de Wedw. 'H. B. BOER en C 


L “Eene BOEREN BEHUIZINGE , getekend no, 133, En wAcENscnu0B* 4 
4 


„met de VASTE BEKLEMMINGE van ph miu, 35 Bunders en 50 Roeden A4 


zullende eene jaarlijksche vaste bure doen van f 360 — 00. 
II. De EIGENDOM van bovengemelde Plaats: BE Dj 
DL, Ben GRONDPACHT (Behu: 0 doende eene Jaarlijkséhe hure V_ 
IV. Eene BEHUIZINGE , weiter no. 9 

den LAND en DALLE. 

V. De VASTE BEKLEMMINGE van pl. min. 

Land , doende eene jaarlijksche vaste hure van 


VL 


‘en Pl. min. 1-Bunder en 50 Ro, 
12 Bunders ‘en’ 50 roelf, 

f 159 — oo. de 

Een GEDEELTE in de EIGENDOM van laatstgemelde Beklemminge 4 
lende eene jaarlijksche vaste hure doen van f 30 — 00, zie’ 
VIL De VASTE BEKLEMMINGE van pl. min. 1 Bunder en 75 Roeden , Se 
zullende eene jaarlijksche vaste hure doefi van f 25 — 00, F , 


VIII. De EIGENDOM van Matstgemelde Beklemminge. ek 
„Alles weende: ‘en gelegen op de Meeden, 
eg L. WICHERS WILDERVANCE" 
openbaar Notaris i 
ERE De ‘Erfgenamen van: wijlen Mejufvrouw de, Weduwe ‚ HOVING sf 
‘voorneriewst, Ahdien plaats.nader te bepalen. ‘publiek : e döe”. refliuren : et, 
Bunders. OUD GROENLAND, in zes sukken ‚ gelegen” Duken de Boreringe-f° 


xe Groningen, in Aer Hemelrijk. … „ke 
** UIT DE HAND TE KOOP, op ‘voordelige Conditien: eene hechtstgin 
en “reringrijke KOOPMANS BEHUIZINGE , staande aan de Groote 
Noordzijde , geteekend letter L , no, 8. Adres bij den Eigenaar s 
H. VAN Dea M OL E wad 
UIT DE HAND TE KOOP: ‘een van ouds wel bekend ter nering tper 
LOGEMENT en HERBERG , voorzien van verscheiden , zoo groote als SE Á 
Vertrekken; STALLINGEN voor ‘ruim viftig Paarden, en TUIN; PP: (eg 
plus min. drie Bunders kostelijk GROENLAND daar achter , staande €0 Sor 
even buiten de. Steentil-paort, te-Groningen ; waar over vier duizend pred 5 
naar 5 pro cent, kan blijven staan. Te-bevragen bij den DRUKKER DEZ k4g ze 
*…” UIT DE HAND TE KOOP: eenc aanzienlijke ‚groote BEHUIZING ik 
de Groote” Markt, met een-Bovenwaning, binnen’ opgaande, en een oop 
er onder, letter L, no. 16, geschikt tor eene Heeren: Behasink en à 3 
Affaires, Te bevragen bij den DRUKKER DEZER. EN- 
*… UIT DE HAND TEKOOP: TWEE ZESTIENDE AANDEEL 3 Re 
het SMAKSCHIP, genaamd DE PROUW MARGRIETA, wordende bevait ae d 
OTTO KARELS Tan HOVE. De hieraan gadingmakenden ‘kunnen zich ld 
gen teh huize van H. oe MUINCK , ep-de Meeden , in: den Oldambte. sci 
*,* Iemand geregen zijnde een HUIS uit -de-haad te Koopen » dat. 8C° ut 
tot werkende NEGOTIE , met een-ruim Voorhuis , twee groote Kamers vervol” é 
Regenwatersbak , grante Kelder enz. , in het florisantste van Grijpskerk » ; 
zich kij D. K. pr BOER, te Grijpskerk, no. zo. te 


A, 





Groningen „van den ‘28 October 1823, behoorlijk Geregistreerd ‘en ‘Geinsinueerd”? 
“op schade of ‘bate van AREND JANS MULDER en CONSORTEN, te zame 


pe” 
ss} ú 
go» 


"85, zwettende ten Oosteg aan den Zwarten-weg en ten Westen ° aan ‘het Kijidiek: 


zi 


mee 





EE > 





We WILLEM, bi de grat je GOS , Koning der Nederlanden, Prins van Oranjen 
VV. Wassau , Groothertog van Luxemburg , ENZ s ENZ. 9 ENZ Dn EN 
Willende verzekeren het goede beheerder, goederen „: behoorende aan stichtin- 
gen van beurzen voor de studien ; en willende, de belanghebbenden beveiligen te 
en alle-willekeur, door welke zij zouden. kunnen vêrstoken worden van het ge= 
not ‘hunner regten; voorts na Ons te.hebben overtuigd van de, noodzakelijkheid , 
am tot dit oogmerk nieuwe bepalingen te maken, ter aanvulling of wijziging 
Van. die, voorkomende’ in Ons besluit van den a6sten December 1818 (Stagtsr, 
IED nn EN 
Op EER van Onzen Minister voor het. Publieke pst de de 
tionale Nijverheid en-de Kolonien’; van den 5 September 1823, nO. 691 5 


Ne 


Den Raad van State gehoord 3 es de erf 
Gezien. dé nadere rapporten van Onzen voorn. Minister, Van den eren 
2sten November IL. , no. 896 en 9585 Se eh 


Hebben besloten en besluiten: Sg 
't. 1. „Iedere.:stichting: zal beheard werden. door een of mersdenn beta 
een „Wanneer dezelve door de arte der stichting niet zijn, aan6e age 
verheid: én de Kolonien eschieden.… ke - 8 Ee on ke 8 en en Kien 
2. Bij tedere ee zel cen ontvanger: zijn, door de bestúuïders, te bénoe- 





Ke 


men, en die nit hun midden zal-kunnen’ worden genomen, voor 200 verre de 
acte def stichting daaromtrent geene,bepaalde voorschriften bevat: ge 
3." Bij iedere ‘stichting zullen provisoren zijn ; wanneer dezelve door de acte 
der stiehting of door de resolutie van herstelling niet. zuilen zijn of worden ‘aan- 
gewezen , zal Onze voornoemde Minister, op het advies van Gedeputeerde Sta- 
ten ;, eene in ‘de nabijheid van den zetel, der -stichting Ie 
„ke autoriteit wendden ‚ welke het meest geschikt zal schijnen om deze functien 
Waar te nemen. ee : NSE RS 
“_De prbvisoren oefenen. een onmiddelijk toezigt.uit over het beheer dêr stich= 
“ting, en zuiks order het bestuúr van Gedeputeerde Staten, en het oppertoezigt 
Van Oazen gemelden Minister. ER REE od BAR es 
…ì 4 Geene beraadslaging van de bestaurders, welke de grenzen van eenvoudig 
„beheer overschrijdt, zal worden uitgevoerd ,. dan na vooraf door de provisoren , 
en vervolgens door de Gedeputeerde Staten te zijn goedgekeurd. . 
‘Ingeval van niet overeenstemming der.gevoelens , zal Onze Minister beslissen. 
5. Geent beslissing van Gedeputeerdê - Staten aangaande de stichtingen zal ge 
Momen worden, daa na ingewonnen advies van provisoren; insgelijks zal Onze 


Minister in alle de gevallen , waar van de beslissing aan hem bij het tegenwoor- | 


lig reglement is voorbehouden. vooraf :de Gedeputeerde Staten hooren , dic. hem 

het advies der provisoren zullen mededeelen. e Ered ate Aer 
De bestuurders zullen jaarlijks aan de provisoren eene verantwoording 

doen van hun beheer. EE EE tt ed 
eze verantwoording ‚zal daor de ontvangêrs aan, de bestuurders in ‚dubbel wor- 
‚ den overgelegd, en door deze laatster , met de bewijsstukken, aan de provisoren 
Worden gezonden , welke, na de verantwoording te, hebben goedgekeurd ‚ een der 
dubbelen zulen’ doen toekomen aan Gedeputeerde Staten. — Dit laatste zal ge* 
Schieden in het eerste vierendeeljaars , volgende op het dienstjaar, over welk de 
Tekening gaat. ‚ En Pe tje, Boie j DN ze de ar led 
De Gedeputeerde Staten zullen de rekeningen definitief sluiten + en jaarlijks , în 
den loop van het tweede vierendeeljaars, aan Onzen Minister een verslag doen 
Omtrent de afgelegde. verantwoordingens. ‚veren So en 
7. De goederen der stichtingen zullen, zonder Qiaeamgcinle autorisgtie , wóof 
„Seen langer tijd dan voor negen. achtereenvolgendeé jaren’ mogen veräiyard wor 


den. — Dit. verhurén zal in. het openbaar geschieden, „ten. overstaan van, een” hj 


"faris Ex tn tent: wt se ne reren mrs 
Uitbrengen „nopens de voorwaarden der Vêrhuring. Deze voorwearden zullen doop’ 
Eelde Staten kunnen worden gewijzigd , en door hea moeten worden goedge 
eurd, ae f 
De openbare verhuring- zal geene plaats hebben, dan na door aanplakbilletten 
€n door, aankondigingen in eene der couranten der provincie te zijn bekend ge- 
Maakt „en zal de toewijzing eerst haar volkomen beslag kunnen bekomen , na dat 
de verhuring door Gedeputeerde Staten zal zijn goedgekeurd. 
Op dezelfde wijze zal moeten worden te werk gegaan bij het verkoopen, ten 
ehoeve van eenige stichting, van opgaande boomen, hakhout, grasgewassen en 


‘alle andere meubilaire „goederen. An E 
8. De onroerende goederen, welke aan stichtingen toebehooren 


| ; zullen hier 
kunnen worden verkocht of tegen andere verwisseld, dan uit kracht van eend 
‘autorisatie door Gedeputeerde Staten, naar ruggespraak met de provisoren , en op 
de daartge door de bestuurders gedarie voordragt te verleenen. 5 
‚9 . De provispren zullen zoìg dragen, dat de gelden, voorkomende van aaf 

de stichting gedaan wordende terugbeealingen , van donatien of van overschot Ga 
inkomsten , zonder uitstel worden belegd. DEE 
De voordragten tot uitzetting der gelden zullen met de bewijsstukken van, de. 
zekerheid der voorgestelde beleggingen, en met het advies der provisoren „ aan 


„Gedeputeerde Staten worden gezonden, die autorisatie zullen verleenen, wanneer 


daartoe termen mogten aanwezig zijn. 
‚_…Ondertusschen zullen. « 
„ook , kunnen verkrijgen „Zonder Onze speciale autorisatie. 


1o. Bij verzoeken om buitengewone herstellingen of om nieuwe bouwingen je 


eli ipheid v ten einde de noodzakelijkheid of de’ 
„klaarblijkelijke nuttigheid van dezelve te bewijzen, en ten einde eene begrooting } 


“zullen de provisoren ‘ schatters benoemen , 


der vereischte kosten op te maken. 
is gemeld. 
a. De 
mogen verweren , zonder de autorisatie van 


vanger worden gevoerd. … f ‘ 
ia. De transactien, welke de bestuurders mogten oordeelen voor het belang 
der stichtingen nuttig te zijn, zullen door hen aan Gedeputeerde Staten worden 
ingezonden, welke, na de provisoren gehoord, en is het noodig , de meening 
Van drie regtsgeleerden verstaan te hebben, dezelve met al de bijlagen, en met 
IJvoeging van hun advies , aan het hoofd van het departement van onderwijs zul: 


en doen geworden , ten einde , indien daartoe termen zijn, aan Ons ter goedkeu- 
Eing te worden aangeboden. | 


13. Gecne betaling aan de met beurzen begiftigden, zal in de verantwoording. 
Van. den ontvanger kunnen worden geleden, dan voor zoo ver de ‘òntvanger een 
&etuigschrift. zal overleggen , houdende, dat de begiftigde aan eéne der van gou- 
Mernementswege erkende openbare scholen van het Rijk, zich werkelijk oefent 
in het vak van studie, waarvoor hij met de beurs begiftigd werd. ‚ Gezegde. ge= 
tuigschriften zullen door de hoofden van voornoemde scholen worden afgegeven. 

lg. Er zal aan de ontvangers der stichtingen, tot schadeloosstelling , niet: 
Meer kunnen worden verleend van 53 van de ontvangen inkpmsten, als ook 18 
Van de terugbetaalde kapitalen, voorbehoudens echter de teruggave san hen van 
Huttige en behoorlijk bewezen uitgaven. _ … û Á 

JS. Wanneer er redenen mogten bestaan om de bestuurders in het belang der 
Stichting in regten te betrekken, ‘zal dit door de provisoren geschieden , na dst 
Onze Minister hen daartoe zal hebben gemagtigd, of hun zulks. zal hebben belast. 
Onze Minister zal, ingeval van misdraging , trouweloosheid , bankbreukigheid 
of erkend slecht. bestuur’ van de zijde der bestuurders, deze in hunne functien 

Unsen schorsen, eft zelfs voorloopig. in hunne vervanging kunnen voorzien’, 
„Met in achtneming , zoo veel mogelijk, van den wil der stichters. 
B 16, ‚Daar de ontvangers, die door de bestuurders worden benoemd, als ge= 
Magtigden van deze laatsten meeten worden aangemerkt, zuilen ook de vervol- 
Kbgen, waarvan jn het voorafgaand artikel is gesproken, tegen hen door de 
„e$tuurders worden gevoerd, Wannder de bestuurders van Onzen Minister geene 


te huis’ behoorende “publie= | 


de stichtingen geene onroerende goederen, op welke wijze 


r verwer! der Onzen Minister daartoe te hebben ver- 
kregon. Alle regterlijke handeling moet, „namens de bestuurders, door den ont- 


Den B ERO ORE N DET or DE kie 
GRONINGER COURANT, 
van 7 R IJ DAG | den 26 December 1825. No. 105, 


| 


“behoorende aan openbare gestichten. 


“soon tot Het bezit van dien rang of bediening zal zij 








a . 
- 


autorisatie zullen hebben verkregen, om deze regterlijke vervolgingen tegen hen ,, 
goor. en uit naam der stichting te doeh, zal het hun. altijd vrij blijven dé ont 
vangers voor cigene rekening ef in hunnén eigenen naam in regten te betrekken , 
Zoo wannter zij vermeenen mogten dat deze de grenzen van hunne lastgeviùg 
hebben overschreden. ee EN 

17. De’ ontvangers der stichtingen zijn onderworpen,aan de bepalingen der 
wetten cn reglementen omtrent personen, aan welke gelden zijn toevertrouwd „ 


18... Wanneer het regt om bestuurder’ of ontvanger te zijn door den stichter is 


Verbanden àan Zekere hoedanigheid, rang of bediening , zal de voorloopige ver 


Vanging , Waarvan in art, 15 is gesproken » ‘ophouden, zoo dra een ander per- 
n gekomen. EN 

: «39. -De provisoren zullen uit eigene beweging de ‘oplettendheid van ‘Gedepuù- 

teerde Staten vestigen op de -misbrúiken of-ongeregeldheden, dic zij in de han 


delwijze van de bestuurders en ontvangers mogten bespeuren, en: zullen de voor 


en ete Kring Eh 
Y. woordelijk, zullen moeten. zijn: ingeschreven. Dit register zal daarenboven een? 


steller doen , welke zij voor het belang der stichting nuttig .zullen oordeelen. * 

"ap. Tedet ontvanger zal , behalve zijnd: boeken van Ontvangst en uitgave , ‘eea 
Berbo iden ; waarin de ekten van de stichting , de reglementen van- uitvoe 

, die later mogte Zemakke Mja Een terbestuit-tar: taerstehi „stichtie 


id 


aaguwkeurigen ‘stddt iMmhouden van de goederen cn renten » welke aan de stichting 
toebchooren, als ook het jaarlijksch beloop vàn-de inkotmsten van ieder derzelve, 
met aanwijzing van de plaars waar de goederen en hijpotheken gelegen zijn, 
mitsgaders van de woonplaats der schuldenaars, — De veranderingen, die met 
de goederen, renten en inkomsten voorvallen, Zullen mede in dat register wor= 
den, ingeschreven. ne . ee 

21. De oorsponkelijke bewijzen van instelling van renten, schuldbrieven of 
andere actien , zullen door de bestuurders in bewaring worden gehouden. Er zal 
van dezelve een uitvoerige staat of inventaris in triplo worden opgemaakt, die 
door de provisoren, bestuurders en ontvangers, zal nagezien, voor deugdelijk 
verklaard en onderteekend worden. Provisoren , bestuurders en ontvangers zullen 
ieder één’ dezer staten bewaren. e we 

«22. Zoo dra eene beurs zal openvallen , zuilen: de begevers dit bekend maken 
deor aankondigingen in een der voornaamste dagbladen van de provincien, waar 
de belanghebbenden verondersteld moeten worden „te wonen. f : ee 

e begevers zullen ook daarvan kennis geven aan de regeringen van de plaat= 
sen, wier inwoners bijzonder door ‘den stichter zijn geroepen, of waar men.vér= 
moeden kan dat de leden van de familie, welke. de stichter heeft willen. begun- 
stigen, zich bevinden, zonder dat door dit alles worden verhinderd de bijzondere 
aankondigingen ; welke door de stichters mogten zijn voorgeschreven. De bege= 
vers zullen te gelijk den tijd bepalen, binnen welken de belanghebbenden zich 
zullen moeten aanmelden. B Et N 

23. De begevers zullén zich overigens naauwkenrig houden aan de voorwaar- 
den en bepalingen, door de stichters voorgeschreven , om zich van de bekwaam= 
heid der kandidaren te overtuigen en onder hen eene keuze te doen. 

24. Wanneer het regt van begeving door der stichter. niet-mogt zijn verbon- , 
den.aan eene bepaalde bediening of ‘rang, en dit regt door overlijden of anderzins 
komt open te vallen, zulle de provisoren , op de wijze. in. art. 22. aangewezen , 
#e verwanten of andere belanghebbenden oproepen , om voor hen hunne regten 
te doen gelden. . Zij. zullên- aan: Gedeputeerde Staten berigt doen toekomen van 
den uitslag der oproeping. 8 Bead Meln Berieds 
„Wantieer “de regten der opgekomen personen niet betwist, of de ontstane moei: 


jelijkheden uit den weg geruimd worden „het zij door provisoren, ‘het zij door Ge=- 


Einen 


deputeerde Sraätên, zal. Onze Minister de nieuwe begevers , wanneer hij daartoe . 
„Bevestigen. — Wanneer echter de apgekomene moeijclijkheden niet 
re » zel Onze Mintster voorfooplg beslissen , behoudens het 
regt van toevlugt tot den gewonen regter. En 

Op gelijke wijze zal worden te werk gegaan , wanneer het regt van begeving 
aan eenen erkenden en reeds in bediening zijnde begever mogt worden betwist. 

25. Onze Minister zal, tot op de beslissing van het verschil , ‚de „ gedutende 
dien tijd, gedane begevingen kunnen schorsen’, en zullen, in zoodanig geval, de 
ontvangers geene uitbetaling kunnen-doen van beurzen, uit krachte van gezegde 
begevingen. „ Wanneer het onderzoek van de vorderingen en reclamatien aanleiding 
zoude kunnen geven tot oponthoud , nadeelig voor de scudien van hen, die tot 
het genot der beurzen geregtigd zijn, zal Onze Minister de overblijvende bege. 
vers, wier regten niet worden betwist, kunnen magtigen , om de openstaande 
beurzen te begeven, mits hunne keuze aan zijne goedkeuring te onderwerpen. 
Bij volslagen gebrek aan begevers, zal Onze Minister Gedeputeerde Staten tot de 
begeving- kunnen magtigen, ‘edoch onder gelijke voorbehauding van zijne goed= 
keuring. mn k En 

26. De bepalingen van art, 24 en 25 zijn, in gevallen van denzelfden aard , 
mede toepasselijk op de bestuurders en provisoren, en, in het geval vermeld in 
art. 25 „ zal Onze Minister, wanneer de belangen der stichting dit vorderen , een” 
tijdelijken bestuurder, tot op de uitmaking van het verschil, kunnen benoemen. 

27. Alle betwistingen en reclamatien, betrekkelijk de begeving van beurzen, 
zullen , wanteer de begevers, provisoren of Gedeputeerde Staten de partijen niet 
kurnen bevredigen, voorloopig „door Onzen Minister worden beslist, behoudens 
het regt van toevlugt tot den gewonen regter. Î 

28. Wanneer de bepalingen der artikelen 22 en 23 van, het tegenwoordig re- 
glement bij de begeving naauwkeurig doorde begevers zullen Zijn in acht geno- 
men „ zal ‘de geregtigde, die zich binnen den gestelden tijd niet mogt hebben 


B "A: 
BEMEND LN 


Ch ’ gn j aangemeld, in geen‘geval, en welke ook de gegrondheid zijner vorderingen moge 
„De Gedeputeerde’ Staten zullen ‘vervolgens beslissen, gelijk in het vorige artikel 


zijn , aanspraak kunnen maken op het genot der beurs, gedurende het ingetre— 


END re A den schooljaar. 
bestuurders Zullen niemand in regten mogen betrekken , of zicli in regten 


29. De gevallen , die zich mogten opdoen , waarin bij. het tegenwóordig re= 


| glement niet is voorzien , zullen worden beslist volgens de algemeene voorschrif— 


ten en bepalingen, vastgesteld voor ‘het bestuur van andere openbare gestichten, 
……30.- Er zal bij het departeinent ‘voor liet Publieke Onderwijs , eene adviserende 
commissie bestaan voor de zaken, rakende stichtingen voor het onderwijs ; en zal 
het hoofd van gezegd Uepartement, op de rapporten “dier commissie, uitspraak 
doen in'alle de gevallen, van welke, ingevolge het tegenwoordig reglement, de 
beslissing aan hem is verbleven. Ede 

31. Hert hoofd van opgenoemd departement zal, op onbepaalde tijdstippen , en 
wanneer hij zulks raadzaam zal óordeclen, iemand kunnen belasten om zich te 
gaan Verzekeren van het béhoorlijk bestuur der stichtingen en van de nakoming 
der verpligtingen en bepalingen, waar aan zij onderworpen zijn. 7 

Onze Minister voor het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de 
Kolonien is belast met de uitvoering van het tegenwoordig beslait , hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. _ Kn 

Gegeven te ’s Gravenhage, den 2 December 


„des jaars 1823, en van Onze re- 
‘gering het elfde. n 


1 


(geteekgnd) WIL LE M. . 
ch Van wege den Koning, 
(Getekend) hk G. DE MEIJ VAN STREEEFKERK. 


‘Uitgegeven den elfden December 1823. 
. De Secretaris van Staat: 


G. DE MEIJ VAN STREEFKERK, 


(zeteekend) J- 











ATIONALE MILITIE.-- 
“… BURGEMEESTERÊEN der STAD GRONINGEN roepen bij dezen op alle de 
Ingezetenen van deze Stad en diens Tafel, welke op den eersten Januarij des jaars 
1824 hun negentiende jaar zullen zijn ingetreden, om op de hier onder bepaalde 
dagen, telkens des voordemiddags van 9 tot ra uren „ in- het Raadhuis te ver- 
schijnen, ten einde in het Register der Nationale Militie te worden ingcschre- 
ven, te weten: ie een MG Oe 





md ai 


MAANDAG den sden Janvarij 18245 
die, weike woscn ia de roode Letters A, B, C, D,E en F 
DINGSDAG den óden Januarij 1824, 
die , welke wonen in de roode Letters G, 1, TI, K,L, Men Ne 
WOENSDAG den zden Januarij 1824, 
die, welke wonen in de roode Letters O, P,‚, Q, RR, S, T, U, V, W,xX 
If en 'Z. 
Verwittigen voorts de daarbij belanghebbenden: 
1°. Dat, ten einde allen twijfel omtrent de wettige woonplaats weg te ne- 
men, deswegens in art. 56 der Wet, woordelijk de navolgende bepalingen zijn 
vastgesteld : 
„De wettige woonplaats of domicilie voor de inschrijving hier boven ver- 
meld , worde gehouden , voor hen die ongehuwd zijn , de woonplaats der ou- 
deren , en. bij overlijden van beiden, die van den eerstbenoemden Voogd ; 
voor de gehuwden , de plaats , alwaar zij hun bestaan hebben. In twijfelach- 
tige gevallen omtrent gehuwden, zal voor de wettige woonplaats gehouden 
worden die plaats, alwaar zij, op den eersten Januarij van clk jaar, tot de 
uitoefening van eenig Beroep patent hebben bekomen, of wel voor het middel 
van het personeel eu mobilair , of dat, het welk in de plaats daar van zoude 
mogen worden geintroduceerd, beschreven zijn, en voor zoo verre zij daarin 
niee beschreven zijn , noch patent hebben bekomen , de plaats, waar zij zich 
bevinden 3 met deze verdere bepalingen , dat zij, die in een vreemd land , uit 
Ouders , ter oorzake van ’s Lands dicnst afwezend , of anderzins op reis zijn- 
de, buiten het Rijk zijn geboren, “ullen worden ingeschreven, binnen de 
plaats, alwaar zij hunne wettige woonplaats hebben; dat jongelieden , door 
hun Vader, Moeder; Voogd of Curator achtergelaten , en geen bestaan hebben- 
de, op de Lijsten van die Gemeente zullen worden gebragt, alwaar hunne 
Ouders, eerst in rang benoemden Voogd of Curator , ‘het laatst hunne woon- 
plâats hebben gehad; en wanneer deze woonplaats niet bekend mogt zijn, of 
dat dezelve buiten het Rijk is gelegen , op die van de plaats alwaar zij zich bevinden. 


„Dat zij die geene Ouders, Voogden of eigen bestaan hebben, zullen worden 


ingeschreven op die plaats, alwaar zij zich bevinden. 
„Dat de geälimenteerden en kinderen in Godshuizen en liefdadige Gestichten , 


zullen worden ingeschreven in de plaatsen, alwaar de Godshuizen zijn gelegen 


of de alimentatie geschiedt.” 

2°. Dat Ouders , Voogden en Regenten , volgens de Wet verpligt zijn, hunne 
kinderen of pupillen , in persoon, of door iemand daar toe schriftelijk door hun 
gemagtigd , te doen inschrijven, met opgave van alle alsdan gevraagd wordende 
inlichtingen , waar onder begrepen de Letter en Nummer van het Huis door den 
ingeschrevenen bewoond. 

3°. Dat de aangave tot de inschrijving in geen geval hoegenaamd mag nage- 
laten worden , welke aanspraak op vrijstelling iemand ook zoude vermeenen te 
hebben wegens militairen dienst , gebreken , of anderzins. 

4°. Dat onder de inschrijving ook begrepen zijn de gehuwden en afwezenden , 
zijnde de eerstgenoemden gehouden , om ingevolge Art. 17 der Wet van den 27 
April 1820 , “hunne bewijzen tot vrijstelling als zoodanigen, op hetzelfde tijdstip 
over te leggen , waarop dit, voor alle anderen, die aanspraak op vrijstelling 
hebben , is bepaald; en, Î 

5°. Dat overcenkomstig cen Koninklijk Besluit van den 7 Augustus 1822, 
N°. 74, en daarop gevolgde Ministeriële aanschrijvingen, degene, die aan de 
inschrijvingen moeten voldoen, zich omtrent hunnen juisten ouderdom , op geene 
andere wijze dienen te verzekeren , dan door een extract uit het geboorte-regis- 
ter , hetwelk voor ieder verkrijgbaar is, en ook alleen als een wettig bewijs 
voor deu ouderdom kan worden aangenomen. 

Burgemeesteren willen verder cen ieder der belanghebbenden ten ernstigsten 
hebben gewaarschuwd, zich, om welke redenen het ook zijn mogt, aan de in- 
schrijving en aan zijne verdere verpligtingen, ten opzigte van de Nationale Mi- 
litie, niet te onttrekken, als hebbende de Wee van den 8sten Januarij 1817, 
daaromtrent in art. 53, 167 en 168, en de Wet van den 27 April 1820, in 
art. 8, 10, II en 41 ‚ met de gestrengste straffen bedreigd, bestaande in ecne 
geldboete of designatie tot den dienst , zonder loting; terwijl zelfs, naar gelang 
der omstandigheden , met zoodanige wederspannelingen zal moeten gehandeld 
worden , als ten aanzien van deserteurs is voorgeschreven. 

Roepen voorts op diegene , welke reeds bij de Nationale Militie dienen, en, 
ingevolge art. 21 der Wet van den 8 Januarij 1817, n°. 1, vermeenen mogten 
reclames te kunnen inbrengen , om die reclames vóór den 5 Januarij eerstkomen- 
de, op de wijze in dat artikel bepaald, ter kennis van Burgemeesteren te bren 
gen; zullende zij daartoe ter Stads Secretarij nadere inlichtingen Kuunen beka— 
men , en luidende het gemelde art. or der Wet als volgt: 

Al mede zullen zich jaarlijks , vóór den vijfden Januarij , aan het plaatselijk 
„Bestuur, in geschrifte moeten adresseren , die bij de Nationale Militie , voor 
„'zich zelven dienende manschappen die, in den loop van het laarst voorledene 
„jaar , het zij door overlijden van eenen Vader, of wel Moeder , weduwe zijn- 
„de, of door eene plaats gehad hebbende regterlijke separatie of echtscheiding 
„ der Ouderen, of eindelijk door overlijden van eenen Broeder of Broeders , regt 
op vrijstelling , overeenkomstig de bepaling bij art. 9I gemaakt, hebben ver- 
„kregen, en hun ontslag dienvolgens zullen verlangen. Bij deze verzoekschrif- 
„ten zullen moeten worden overgelegd de noodige bewijzen, ingerigt overeenkom- 
» stig de voorschriften, bij het aangehaalde art. or gestatueerd, Tot het doen 
„der voorschreven jaarlijksche aanvragen om ontslag, zijn even zeer als de 
„manschappen zelve, ook derzelver Ouderen, Voogden, Curators en Gemag- 
»tigden , bevoegd.” 

En brengen eindelijk ter kennis van die genen, welke tot vermindering van 
het contingent dezer Stad als Vrijwilligers bij de Nationale Militie zouden willen 

‚dienen , dat zij zich tot dat cinde kunnen aangeven ter Stads Secretarij , alwaar 
het daar toe bestemde Register ter inschrijving, gedurende de maand Januarij 
aanstaande , dagelijks , uitgezonderd de Zondagen, des morgens van 10 tot 12 
uren , open zal liggen, zullende aan hun een premie van Dertig guldens worden 
uitgereikt , wanneer zij door den Militie-Raad tot den dienst worden goedgekeurd. 

En op dat deze kome ter kennisse, van een iegelijk dien zulks mogt aangaan , 
zal dezelve worden geplaatst in de eerstvolgende Groninger Courant, cn aange= 
slagen, waar zulks te doen gebruikelijk is. 

Gedaan op het Raadhuis, in Groningen, den 18 December 1823. 

De Burgemeesteren: F. 1 J. CREMERS, 
Namens. Dezelven! R. LO H MA Ns, Secret, 


B E K OE N DD M A K ITI N G. 

BURGEMEESTEREN der STAD GRONINGEN , gezien hebbende de resolutie 
van de Edele Groot Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten ven de Provincie Gro- 
ningen „ gedagteckend den eo October 1823, no. 19, waarbij Hun Ed. Gr. Achtb. 
aan de Directie ‘van het Generale Zijlvest der drie Delfzijlen overlaten , om de 
belangen hunner Ingelanden te invigileren , ingevolge de bestaande Reglementen , 
ten aanzien van de Pompen , waar doot het water uit het Winschoterdiep wordt 
gebragt onder het ressort van het gemelde Generale Zijlvest. — 

Gezien de missive van het Generale Zijlvest der-drie Delfzijlen , van den oo 
November 1823, no. 26, betckkelijk de remotie van voorzeide Pompen ; 

Hebben besloten ter kennis te brengen van degenen, welke Pompen hebben in 
het Stads Trekpad , tusschen Groningen en Sappemeer, zulks doende door dezen, 
dat alle die Houders van Pompen zullen zijn verpligt, vóór Nieuwjaarsdag aan- 
staande , de Pompen, door welke zij water inlaten in het Generale Zijlvest der 
drie Delfzijlen , aan de Diepszijde een el en vijf palmen in de grond digt te hei- 
jen met zeven duims posten , welke met gordings en ankers zullen moeten wor- 
den voorzien, en van de beide zijden op eene behoorlijke ruimte in den vasten 
wal komen te staan ; zullende de ruimte tusschen de Pompen en de Posten bc- 
‘hoorlijk met aarde worden gevuld; alles ten genoegen der Stads Regering , ter= 
wijl, na afloop van het bepaalde termijn, zulks van wege de Stads Regering , 
ten koste van de nalatigen , zal worden geëffectucerd ; — alles onverkort de na- 
dere maatregelen, het zij tot remotie , het zij tot eenige concessie relatief en met 
overlating aan de belanghebbenden , om , bijaldien dezelvc van het Generale Zijl- 
vest voornoemd mogten hebben verkregen, of neg verkrijgen de vrijheid van in- 
lating van water in dat Zijlvest, zich tot het behouden, of leggen van Pompen; 
aan Burgemeesteren te addresseren. 

En op dat zulks kome ter kennis van de belanghebbenden , zal deze in de 
Groninger Courant worden geplaatst. 

Gedaan te Groningen, in het Raadhuis, den 18 December 1823. 

De Burgemeesteren voornd.: F. L. JJ. CREMERS. 
Namens Dezelpen: KR. L O H M A Ne, Secret.’ 


Wordt geadverteerd , dat tot het afgeven der Artestatien de Vita, ter beke 
ming, zoo wel van Burgerlijke en Kerkelijke, als Militaire Pensioenen , op den 
1 Janvarij 1824 zullende verschijnen , in een der Vertrekken, op het Raadhuis 
dezer Stad, zal worden gevaceerd op de volgende dagen , als: 

1. Voor de Burgerlijke gepensioneerden, op Donderdag den 8 Januarù 1824 

2. Voor de gepensioneerde Militaire Officieren, op Vrijdag den 9 Januarij 1824: 

3 Voor de gepensioneerde Onder-officieren en verdere Manschappen, Zatur- 
dag , Maandag en Dingsdag den ro, r2 en 13 Januarij 1824. 

4. Voor de gepensioneerde Weduwen, op Woensdag den 14 Januarij 1824. 
telkens des voordemiddags van tien tot cen uur. 

Groningen den 22 December 1823. 

ET 

De STEDELIJKE SCHOOLCOMMISSIE, in de Stad Groningen , adverteerd 
bij dezen: 

1. Dat de jaarlijksche opschrijving der Schoolpligtige Kinderen, bij art. z1 
van het Stedelijk School-Reglement, van den 29 September 1817 , vastgesteld , 
in dit jaar zal geschieden in den loop der aanstaande Winter-Vacantie. 

2. Dat de aangave der Kinderen, voor welken de toegang tot cene der Stads 
Scholen verlangd wordt, in Januarij 1824 zal mocten gedaan worden. 

3. Dat de lijsten der Schoolpligtige Kinderen in de maand Februarij , van dat 
jaar, ten dienste der Schoolonderwijzers dezer Stad ter Stads Secretarie ter visic 
zullen worden gelegd. 

4. Dat de Kinderen, aan welken de toegang tot eene der Stads Scholen ver- 
leend wordt, in het begin van de maand Mei 1824 ter School zullen moeten 
gezonden worden. ‚ 

En zal deze tot ieders narigt in de Groninger Courant worden geplaatst. 

Gedaan , in Groningen , den 27 October 1823. i 

’ Namens de Stedelijke Schoolcommissie voornd.: 
R. L O H M A N, Secret. 

De SECRETARIS par STEDELIJKR SCHOOICOMMISSIE adverteerd bij der 
Ze, dat er, op Zaturdag den 3 Januarij 1824, des voordemiddags van elf tot 
één uur, op het Raadhuis dezer Stad, zal worden gevaceerd tot het viseren der 
Akten van de Schoolonderwijzers , Huisonderwijzers , Schoolhouderessen en Hou 
deressen van Bewaarschooltjes. 

Groningen 
den 22 December 1823. 


R. L O H M A N, 


Secret. 





De ONTVANGER-GENER AAL » te Groningen, adverteerd, dat ten zijnen 
Kantorc, zoo mede in het Stadshuis (Burcau van Inkwartiering) op Zaturdag den 
27 dezer, des ochtends van tien tot twaalf uren, v/s nog zal worden gevaccerd , 
om het bedrag der Reeepissen , dewelke nog onder sommige Ingezetenen zijn be- 
rustende , wegens overgenomene Schellingen en Zestchalven ‚ en door kem Ont- 
vanger-Generaal afgegeven , tegen contanten te verwisselen ; wordende de belang” 
hebbenden verzocht, uit hoofde van de menigvuldige werkzaamheden ten Kantore- 
Generaal , de hun competerende gelden op de bepaalde wren te doen afhalen. 

Groningen De Ontvanger=Goeneraal voornd. : 
den 25 December 1823, B U Ss C HH. 
neg nnee en en 
TWEEDE KAMER per STATEN-GENERAAL, 
Zitting van Baandnag , den aa December. 

De vergadering wordt ten ruim half elf uur geopend. 

De notulen van het verhandelde in de zitting, van den 18 dezer, worden gele” 
zen en goedgekeurd. 

Is gelezen en voor notificatie aangenomen eene boodschap van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal , daarbij ter kennis der Tweede Kamer brengende, dat zij 
zich heeft vereenigd met het ontwerp van wet, vaststellende den omslag over de 
provincien , van de grondbelasting over den jarc 1824. 

Drie , door den Voorzitter ter tafel gebragte rekwesten worden in handen der 
commissie tot de petitien gesteld, te weten: een van ingezetenen van Oost= 
Vlaanderen , en een van ingezetenen der stad Breda , beiden betrekkelijk het Ge= 
maal ; voorts een van kooplieden van Amsterdam, houdende bezwaren omtrent 
het aanhangige ontwerp van wet, betrekkelijk het regt van het zegel. 

Aan de orde van den dag zijnde de beraadslagingen over de ontwerpen vaù 
wet , tot vaststelling van de uitgaven, begrepen in de tweede afdeeling der be- 
grooting over den jare 1824, mitsgaders van de middelen ter bestrijding dier 
uitgaven , zoo werden door den president de discussien geapend. 

„De heer Dijkmeester heeft ecnige bedenkingen in het midden gebragt , doch 
zijn vertrouwen te kennen gegeven, dat het gouvernement de bestaande be= 
Zwären uit den weg zoude ruimen, en zich mitsdien voor de wet verklaard. — 
De heer de Stassart heeft zich, in het belang van den landbouw , verklaard tezen 
de verhooging der accijnsen , om in de buitengewone behoeften te voorzien, ‘Hij 
wilde geenzins het goede laken en prees onder andere de verbeteringen in het 
lager onderwijs , maar konde zijne goedkeuring aan de onderhavige wet niet gever. 

De graaf van llogendorp heeft verscheidene bedenkingen gemaakt, omtrent cenis € 
middelen van ontvang en posten van uitgave. Hij heeft den aandacht der verge” 
dering gevestigd op den meerderen opbrengst van het binnenlandsch gedistilleerd 
en denzelven toegeschreven aan de vermindering der belasting , en bij deze ge 
legenheid het thans bestaand stelsel verdedigd. — Hij heeft ook de conversie van 
de “schuldbekentenissen van het sijndikaat in die van het amortisatie=sijndikaac 
aangeroerd , en zijne meening te kennen gegeven, dat voor deze operatie bijzon” 
dere wettelij ke bepalingen gevorderd werden. Hij wenschte wel , dat bij de groo= 
te meerderheid der Kamer meerdere eenstemmigheid bestond , omtrent een goed 
stelsel van financien, om dat men als dan cene groote kracht konde ontwikkelen 
ter bereiking van het goede; hij oordcelde niettemin, dat men, langzaam daat 
henen tredende, van twee kwaden het minste behoorde te kiezen , en eenen mid= 
denweg inslaan. — Hij verklaarde zich voor de wetten. 

De heer Fabri Longré heeft zich voor de wet verklaard. De graaf Vilain hecft 
tegen dezelve gesproken , en wel , zoo hij meende, in het beleng van den land= 
bouw , en om de onevenredigheid der lasten , in vergelijking van de prijzen der granen 

De heeren Regphins en de Serret hebben zich bij deze gelegenheid op nieuw te 
gen het stelsel van financien verklaard , waar van men zoo veel gaeds verwachtte » 
en “welk niet dan met eenige wijzigingen heeft kunnen worden ingevoerd. De laat- 
ste heeft ook de operatien ‘van het amortisatie-sijndikaat aangetast , en ìn het mid= 
den gebragt, dat hetzelve in het bezit was geraakt van verscheidene milliocnen » 
van welker gebruik noch bij, noch icmand anders der Kamer iets konde te wer 
ten komen; hij heeft de operatie verder gewraakt als cene vermeerdering van de 
staatsschuld, Hij meende, dat men zich steeds vergiste in de keuze der midde 
len , tot redding der financien , en verklaarde zich tegen de wetten. 

De baron van Nagell heeft zich voor de wetten verklaard. De heer. Barthelemij 
heeft verscheidene bedenkingen geopperd. — De heer de Celles heeft trachten te 
betoogen , dat men op het stuk der belastingen de kracht der natie te bove! 
ging; dat men, om dit kwaad te weeren, de uitgaven moest inkorten en een begi 
maken van die van de landmagt. — Hij maakte nog vele bedenkingen tegen de ber 
lasting op het gemaal en meende in gemoede tegen de wetten te moeten stemm:cte 

De heeren van Asch van Wijk , van Utenhove en Hooft hebben voor de wetten « 
de heer. Duval tegen dezelve gesproken. 

Het uur reeds ver gevorderd zijnde, werden te vier uren de verdere delivers” 
tien over deze wetten tot heden avond te half zeven uur uitgesteld. 

Hunne Excellentien de ministers van financien, van ontvangsten, van justitie 
en van binnenlandsche zaken , benevens de directcur-generaal voor den Roomsch” 
Katholijken eeredienst, hebben deze geheele zitting bijgewoond. Op de gereser” 
veerde tribune heeft men, onder een aantal voorname personen , Zijne Eminentië 
den Nuntius van den Pans opgemerkt. 

[in de avondzitting zijn de beide wetten , na dat nog eenige leden het woord 
hadden gevoerd en de ministers van financien, ontvangsten en binnenlandsche 
zaken je bedenkingen hadden beantwoord, met 80, tegen 22 stemmen, aange” 
nomen. 
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